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DOS ESPECIES NUEVAS DE CULICOIDES DE LA ARGENTINA 
| (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE)* 


RONDEROS, María M.** y Gustavo R. SPINELLI** 


ABSTRACT. Two new species of Culicoides from Argentina (Diptera: Cerato- 
pogonidae). Culicoides estevezae sp. n. in the C. dasyophrus group, from the 
province of Salta, and C. guarani sp. n. in the C. eublepharus group, from the 
province of Misiones, are described and illustrated based on female specimens. 
These two new species are compared with related known species. 


Las especies del género Culicoides Latreille, cuyas hembras son hematófagas, re- 
visten gran importancia en entomología sanitaria por su acción directa sobre el hom- 
bre y animales domésticos, siendo asimismo vectores de agentes patógenos. El núme- 
ro de especies citadas hasta el presente para la Argentina (19) es sumamente escaso, 
especialmente si se compara con las aproximadamente 260 conocidas para la región 
Neotropical. El objetivo de este trabajo es describir dos especies nuevas capturadas 
en la Argentina: C. guarani en la provincia de Misiones, y C. estevezae en la provincia 
de Salta. 

La terminología adoptada es la propuesta por Wirth & Blanton (1973, 1974) 
mientras que en Wirth et al. (1988) pueden encontrarse las fotos de las alas, así como 
los caracteres numéricos más importantes de las especies neotropicales. Los ejempla- 
res fueron montados en preparados microscópicos en bálsamo de Canadá, según la 
técnica de Wirth & Marston (1968). Los tipos y el resto del material examinado están 
depositados en la colección del Museo de La Plata. 


Culicoides estevezae sp. n. 
(Figs. 1-4) 


Diagnosis. Especie perteneciente al grupo dasyophrus, se distingue por la siguien- 
te combinación de caracteres: ojos pilosos; sensilas coelocónicas en los segmentos 
flagelares 3 y 8-10; segmento flagelar 11 más pequeño que el 10; palpo maxilar ro- 
busto con fosa subapical; peine de la tibia posterior con cuatro setas; áreas claras 
postestigmáticas fusionadas, oblicuas; halterio pardo, extremo dorsal del capitelo blan- 
quecino; una espermateca. 


Hembra. Largo del ala 0,81 (0,78-0,87; n = 3) mm; ancho máximo 0,38 (0,36- 
0,40; n = 3) mm. Cabeza pardo oscura. Ojos pilosos, separados por el diámetro de 
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dos ommatidias (0,015 mm). Antena (Fig. 1) con las medidas de los segmentos 
flagelares en las siguientes proporciones: 10-8-9-11-11-11-10-10-8-8-9-9-14; RA 0,61 
(0,58-0,64; n = 2); sensilas coelocónicas en los segmentos 3 y 8-10. Palpo maxilar (Fig. 
2) con las medidas de los segmentos en las siguientes proporciones: 4-10-14-5-6; RP 
2,25 (2,15-2,35; n = 3); tercer segmento robusto, con fosa sensorial subapical de poro 
ancho y redondeado. RPC 0,86 (0,81-0,92; n = 3). Mandíbula con 14 dientes (n = 3). 
Tórax uniformemente pardo oscuro. Patas pardo oscuras; fémures anterior y medio 
con anillos claros subapicales, tibias con anillos claros subbasales, tibia posterior cla- 
ra en el ápice; peine de la tibia posterior con cuatro setas, siendo más largas las dos 
más cercanas al espolón. Ala (Fig. 3) con alternancia de áreas claras y oscuras, se- 
gunda celda radial incluida en un área oscura; nervadura r-m incluida en un área clara, 
que alcanza ampliamente la costa; áreas claras postestigmáticas fusionadas, en posi- 
ción oblicua una con respecto a la otra; celda R5 con un área clara distal transversa, 
redondeada, que no alcanza el margen alar; celda M1 con dos áreas claras, la distal 
ampliamente separada del margen alar; áreas claras de las celdas M2 y M4 alcanzan- 
do el margen; celda anal con un área clara distal difusa que alcanza estrechamente el 
margen del ala; un área clara por debajo del área clara que incluye la nervadura r-m, 
que se extiende en dirección distal; RC 0,56 (0,54-0,59; n = 3). Macrotriquias muy es- 
casas en los 2/3 distales de la superficie alar. Halterio pardo, extremo dorsal del 
capitelio blanquecino. Abdomen pardo oscuro. Espermateca (Fig. 4) ovoide, 0,038 x 
0,032 mm; cuello 0,007 mm; anillo esclerotizado presente. 


Macho. Desconocido. 
Distribución. Conocida sólo para la localidad tipo. 


Material examinado. Holotipo hembra y 2 paratipos hembras. ARGENTINA. 
Salta: 44 km E Aguaray, 9-VI-1987, Estévez-Ronderos-Spinelli, cebo humano. 


Discusión. De las especies neotropicales con sólo una espermateca, C. guerral 
Wirth € Blanton (de Trinidad y NE del Brasil) es la más semejante a C. estevezane, espe- 
cialmente si se considera el diseño alar. La diferencia más notable entre ambas se esta- 
blece en la antena: mientras en C. guerrai los segmentos flagelares incrementan gra- 
dualmente su tamaño, en C. estevezae los segmentos 11-14 son notoriamente más pe- 
queños que los segmentos 6-10. Además, en C. estevezae la proboscis es mayor, los 
fémures anterior y medio presentan anillos claros subapicales (ausentes en C. guerrai), 
y el capitelo es blanquecino dorsalmente (uniformemente pardo en C. guerrai). 


Culicoides guarani sp. n 
(Figs. 5-8) 


Diagnosis. Especie perteneciente al grupo eublepharus, se distingue por la si- 
guiente combinación de caracteres: sensilas coelocónicas en los segmentos 3 y 11-14; 
palpo delgado; diseño mesotonal evidente; peine de la tibia posterior con cuatro se- 
tas; áreas claras postestigmáticas estrechamente separadas; macrotriquias muy abun- 
dantes; halterio pardo; dos espermatecas. 


Hembra. Largo del ala 1,14 mm; ancho máximo 0,36 mm. Cabeza pardo oscu- 
ra. Ojos glabros, estrechamente separados. Antena (Fig. 5) con las medidas de los seg- 
mentos flagelares en las siguientes proporciones: 10-11-11-11-11-10-10-10-13-11-12-12- 
18; RA 0,78; sensilas coelocónicas en los segmentos 3 y 11-14. Palpo maxilar (Fig. 6) 
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Figs. 1-8. Culicoides spp., hembra. 1-4, C. estevezae. 5-8, C. guarani. 1, 5, flagelo; 2, 6, palpo maxilar; 
3, 7, ala; 4, 8, espermatecas. 


con las medidas de los segmentos en las siguientes proporciones: 8-16-19-6-6-; RP 2,71; 
tercer segmento delgado, con fosa sensorial subapical, profunda. RPC 0,83. Mandí- 
bula con 14-15 dientes. Tórax pardo oscuro; mesonoto con dos áreas claras alargadas 
anteriores y centrales y dos más pequeñas, laterales a estas últimas; áreas humerales 
y depresión preescutelar pardo claras; escutelo con inserción de un par de setas en 
cada extremo y numerosos pelos débiles. Patas pardo oscuras, fémures anterior y 
medio con anillos claros subapicales, tibias con anillos claros subbasales; peine de la 
tibia posterior con cuatro setas, siendo la más larga la segunda a partir del espolón. 
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Ala (Fig. 7) con alternancia de áreas claras y oscuras bien definidas; segunda celda 
radial incluida en un área oscura; nervadura r-m incluida en un área clara, que al- 
canza ampliamente la costa; celda R5 con dos áreas claras postestigmáticas estrecha- 
mente separadas, pequeñas, redondeadas, y un área clara distal amplia, transversa; 
celda M1 con dos áreas claras, la anterior pequeña y alargada, la distal separada del 
margen por una distancia igual a su diámetro; celda M2 con tres áreas claras, una 
por debajo de la bifurcación mediana, la media pequeña y alargada, la distal muy 
cercana al margen alar, sin contactar con el mismo; celda M4 con un área clara re- 
dondeada, pequeña, que no contacta con el margen alar; celda anal con dos áreas cla- 
ras, una por debajo de la bifurcación MCu, y la posterior pequeña, redondeada y cer- 
cana al borde, sin contactar con él; nervaduras M1, M2 y M3 + 4 rodeadas por áreas 
claras en toda su extensión; RC 0,55. Macrotriquias abundantes, especialmente en la 
mitad distal. Halterio pardo. Abdomen pardo. Dos espermatecas ovoides (Fig. 8), 0,048 
x 0,034 mm y 0,041 x 0,034 mm; cuellos largos, 0,007 mm, tercera rudimentaria y anillo 
esclerotizado presentes. 


Macho. Desconocido. 
Distribución. Conocida sólo para la localidad tipo. 


Material examinado. Holotipo hembra. ARGENTINA. Misiones: Salto Encan- 
tado, 11-IV-1991, G. Spinelli, trampa de luz CDC. 


Discusión. El diseño alar de esta especie es muy semejante al de C. eublepharus 
Macfie, y C. rangeli Ortiz y Mirsa, excepto por carecer de un área clara pequeña por 
encima de la bifurcación MCu. Además, tanto C. eublepharus como C. rangeli poseen 
sólo una espermateca, ojos pilosos y segmentos flagelares distales más alargados. 
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